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РПОНС TIÊM TINH MACH ÐA LIEU 





TS. Nguyên Thành На! 


P Bộ môn Dược lâm sàng 


MỤC TIÊU НОС ТАР 


• 1. Trình bày phương trình nông độ thuốc theo thời 


gian và mô tả đô thị ứng với phương trình này. 


е 2. Trinh bày được cách tính và ý nghĩa của một 
số thông sô dược động học đặc trưng: Hệ số tích 
lũy (R), hệ sô dao động (ç), nông độ đỉnh (С сак), 
nông độ đáy (С...) và nông độ trung bình ở 


trạng thái cân bằng. 


VỊ TRÍ BÀI НОС TRONG CHƯƠNG TRÌNH 


1. Một 56 mô hình dược động học thường gặp 


2. Dược động học đường tiêm tỉnh mạch 


2. Dược động học đường tiêm tĩnh mạch (tiêp) 


3. Dược động học đường uông 


4. Dược động học đường truyên tĩnh mạch 


5. Dược động học đường tiêm tĩnh mạch liều lặp lại 





Mô hình hóa dữ liệu dược động học 3 
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1. PHƯƠNG TRÌNH NÔNG ĐỘ THUỐC THEO THỜI GIAN 


Giả sử thuộc được tiêm tĩnh mạch аа liêu với khoảng cách 
đưa liêu là Т. Сап xác định nông độ thuốc sau п lân đưa 
liêu. 

- Lượng thuốc của liều thuốc đầu là: А- Аџ.ет 


- Lượng thuốc của liều thuốc 21а: A= Ас.е “У 


- Lượng thuốc của liều thuốc п là: A = Ау. ек 72-17) 


1. PHƯƠNG TRÌNH NÔNG ĐỘ THUỐC THEO THỜI GIAN 


Lượng thuốc trong cơ thể tại thời điểm t bằng tổng lượng 


thuốc của п liêu tại thời diêm t: 


А, ии Ap. p` ket Е, А. а-Ке(Е-т) + Ас. а ке.(0— 2.7) + --- + As. e ke.Œ~ (п-1Жһ) 


А, = Ае «е + Ае екет + Да. е^ Кет км-і. Р ЖЕ” аа аа жы 
1- К екет Кел 2.Кел теа (n—1).ke.r¬ 
тм” pue тб”), ас 
“ е екет 0- 
А - 1 – еп" Phương trình sau 
" 1-екел => liêu đâu tiên 
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1. PHƯƠNG TRÌNH NÔNG ĐỘ THUỐC THEO THỜI GIAN 
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1. PHƯƠNG TRÌNH NÔNG ĐỘ THUỐC THEO THỜI GIAN 


1 ап.Кел | | | 
А, = | скел 20. е” Lưu ý: Nêu ta сап khảo sát biên thiên nông độ 
thuốc trong khoảng thời gian từ 0 đến Т của liều 
% thứ п. Khi đó chuyên gốc tọa độ dén (n-1).[ và 
] — 1 ta có ї =1-(п-1). Т 
a -п.Кет рыя 
А x | A e е, ; 4 ` TY. кісі ZA Р 
п я 1 0 (tức là t, là thời gian sau khi tiêm liêu thứ п, 
ўя t.=0 khi bắt đầu truyền liều mới, Т >і,>о). 


а Жаа -п.Кет 
1 - е п.Ке,т | 1- ет. ц 
БЕР е L 





ЕЕ 1 __ а-Келт 0: 
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1. PHƯƠNG TRÌNH NÔNG ĐỘ THUỐC THEO THỜI GIAN 


1 — в-1.Кел | 
An ел „Аре “п 
— eker 
2 
-пкет 
1-е "М Е -ke.t 
Ті зб Dost= ------ æ Ап - Dost. А.е оп 
1 екет 
2 





Спа 2 vé cho Vd | Ср, = Розі Ср,.е п = Поѕі. Ср; 


Với Ср. là nóng độ thuốc tại thời điểm t, của liều đầu tiên 
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2. CÁC THÔNG SỐ БАС TRƯNG 
Nông độ cân bằng 


SẼ Dom пча” іт” cha năng tích lũy của thuốc khi dùng da 


Jasse ————< 
T а 
r а | а . - -mh - I ` т? АА ж. м СӨ. 
а та те SẼ Dost сапе tăng dân đến nong độ thuốc по 
ығы SẼ пиле SẼ” 


| 
) 
ЯЕ 


- _ тке. 1 
ў" “ ча ++» та. R. а HS“, 25% РИ - тоору _ ў | — 
аа Y > стат —— >Dostss = 


| > тъ 
4 шак. 


1 екет ` 





па > : : : т -- ; т-а а жұ | цич F s “аўд к, <... A 
YA L. it HOME ас Иг C Uu иё@ CÁC Hen j 


2. CÁC THÔNG SỐ БАС TRƯNG 
Thời gian đạt cân bằng 


а - b- + a - 
ж К. = 4 
ци < И ч. а." к, 


= + 


Ие Е 2 7 56 giữa nông độ thuế: 2 ièu ти í o 1112713 O 2 
thuế: 2 узв thái cân bằng С... 


Тез = Cp/Cp,, 





ЧОО | _ -«ет туур лү; 
А = „ОЗТ) Dost., ны 1 ана е ' w... w „ 1; й 


эш ча thoi gian 5.1; сізге 721, su; h ¡i23 cổ 


thuế 227 choáng 97% nông đề: таге паі ши эз 
thuyết С” đó ta coi thuốc đã дат тзгн Trái Gn эзи tenora? 


р. е Son, та ке 
СЫ ЛЕ”. 


2. CÁC THÔNG SỐ БАС TRƯNG 
Hệ số tích lũy 


лв giữ "lông 2217 бс ở trạng thái cân bằng so với nồng 
дастығы той. 220 viên, 


Еа 8 =? 


Eonar ал cna ning ch Оу thuốc khi dùng đa liêu. R càng 


тота чле Z та trang thái cân bằng càng cao (so với liều 
да, 703" 


Гол. сен vaT жа 72у t. --0.693/Ке) và khoảng cách đưa 
тым 
с в” chất của thuốc hoặc do chức năng thải 


а= па 3 
гв oui E zang ст và thuốc càng có nguy cơ tích lũy 
пиш пт Tế, => Tấn trọng khi dùng đa liêu 
мо tin то sẽ а gam né số tích lũy => hiệu chinh liêu 





+ š Р 
P w ka ‚^к Же тел Жә ° . жж ж 
ОНОК жас 


2. CÁC THÔNG SỐ БАС TRƯNG 


Hệ s 


O>. 


tích lũy 


[ии аши tronge ши” іё. sao: 


ku а - А Lời 
P ; F И е w w 7 ча та жш ча ‡ 
. 4 Ct ST... ла L kisi t... 
5. а 
ые ҮЗ rana іг міс та: ггати tná саг пат 


| "+ фа е нож а 2“ - : а: а + жайы | Ч - реч. ты, 
ea РИС Те те то den: art сё таз hal о. 


Liệt Bạt С... й Шаў aue лге „бе trong cơ thể ngay từ đầu 
11. ~ қ 
Ша не Таи Та vang в sản bang => D;ap = А. 


` 


Nông độ đỉnh và nông độ đáy 





2. CÁC THÔNG SỐ БАС TRƯNG 


Hệ só dao động 


„2 т 1 nông độ đỉnh và ga: са тъпи Hai шї эзлэ 
Среак.. 28, 
Ctrough.. - ЦК... T А счел 
А ~ (2 


5:5 сао động phản агл mis: 


сә £ g thuốc đa liêu 


СІС таш топы ЧЕ па r trau 


о. Thuộc vào Ке (hay 12.2 oz (Canu ШП 


Те 


(z Yt oC СІ, 
zang nhỏ thì ф сапе с" +: 


2 THƯỚC а! 
cò "nắn т sẽ làm giảm == tỉ пис їбпи 
0 (“292 phụ thuộc vao š. 





45 
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0 10 20 


Thời gian 





Hệ só dao động 


Ср1 

--Ср1 Е 
---Ср2 
---Ср3 ке 

уа 

СІ 

11/2 

AUC . 

R 1.01 

30 40 50 


0.22 


199 


196.4 


Ср2 


0.22 


1.08 


14.0 


Cp3 





0.22 


1.56 


2. САСТНОМС SỐ БАС TRƯNG 
Nông độ trung bình ở trạng thái cân bằng 


(Сы? max 


С)» min 


(AUC]o from single dose 





70 
T Time (h) 





Ср; 
И. а = 


кел УАЗ." 








' 2.. phu thucc өзе deu шл. Кеъсеупеал с 1 шизещси nil 
772 ке (hay là ї. па Пиш се Кодар сето сечи 


2. CÁC THÔNG SỐ БАС TRƯNG 


Nông độ trung bình ở trạng thái cân bằng 


| % p 
е >. Я + б +. һә - mm... рға = - ы 
М. т КЕ éC сі ш ЕУ 
w < е “ : war “Si "G" Bệnh dể 
ETE + ее ig 


ты > 


Theo dược động học một ngăn 
2. cung D hoặc khoảng cách đưa 
THIẾU 7 AE Cier Зат “к | 





ә 221 “61 mức mong muốn пао đó (trong 
аи СЦ, те ЛУТ 


ге ương pháp hiệu chỉnh liêu) 


ga" Тота CÓ Ср; = ——.D > Ср. 

Ë : ` 55 Vd.ke.T р Pss 
эё г” 120 dung (Dược động học tuyên 
1", 


ғ з 
t ег ..... g = за 
| > | Ёа 
k w, ` фы = . ый wa 
Li - 


е 20 D, khoảng cách đưa thuốc т 
sang (e т" ст. сапа nhỏ 





CÂU НО! 





Вас sĩ sử dụng thuốc A cho bệnh nhân có tình trạng 
phù, giữ nước. Biết rằng thuộc А có kích thước phân 
tử nhỏ, tan nhiêu trong nước. Bệnh nhân có chức 


năng thận không 401. 


Điêu gì sẽ xảy ra nêu bác sĩ vẫn giữ nguyên chê độ 


liêu dùng? 


CẤU HỎI 


әбу пече т, đang phát trien “ёх гусі пой, (Ег tư ran 
іссіз “cười cho thấy thuc z: пана ке: u LR. 
мац т” Trên động vật сто таен лч оп Въз ooie: une 


с) и. с“; среак = 0.65те/ | аз  77:w0n<:1,..rns/ 


|) 


кае че chế độ liêu (Xác “тг Ioa d ма Али th (СО 


( ¬ 


пати тт có cân nặng 70 ‹zˆ 


Ví dụ 


+e : “ 


ï в 
“а 


-y 


f. Ko f. . m 


(3 
(D 
а) 
> 
(D 

| 
V 
- 3 

| 


TT, = 


а ти 
м. 
+= 


- а=. 
+ w Зала É 152 lựa wa w ' w w =° + 4 Ü рәк z= k* tớ 
е г і. е 


Ví dụ 


му bnz ту đang phát triể^ mès отт: nơi, Хех cư гай 
баі г người cho thấy thuếc is 21-03. е Ке: „ШЕ. 
чете” 270 trên động vật crc т“. стши a hee созе: чия 


(0 г”. en Cpeak = 0.65mg/L š “упа, ПЗ 


E съди á 


20 “Іа tė sẽ tich lũy, hê sô cac Хімы а cinn йи 3: 


ЕЕ 
= i 
ж ж {i 
š ЕЧ "= 3 
+ 


ụ 


